ESI-PGIMSR & ESIS Hospital Manicktala, 54 Bagmari Road, Kolkata 700054 


Date: Patient's Name, Age, Sex: 


Weight (kg) 

Blood Group 

Anesthesia 
Procedure Type 

□ General 

Anesthesia 

□ Peripheral IV access: 

1. Size (G) & Site: 

2. Size (G) & Site: 

□ Patient Identified 

□ PAC Reviewed 

□ Consent Checked 

□ Spinal Anesthesia 

□ General 

□ Central Venous Catheter 

Size (Fr): Length (cm): 

Lumen: Site: 

□ Last Feed: 

Anesthesia with 
Regional Anesthesia 

Arterial □ Cannula / □ Catheter 

1. Size (G) & Site: 

ASA Physical Status: 

□ Peripheral Nerve 

2. Size (G) & Site: 



□ Combined Spinal 
Epidural (CSE) 

□ Epidural 

Anesthesia 

□ Monitored 
Anesthesia Care 

□ Spinal (Sub-arachnoid block) 

Surgery Category 

□ Elective 

□ Urgent 

□ Emergency 

Surgery Severity 

□ Sitting □ Left lateral 

Vertebral level: □ L4/5, □ L3/4, □ L2/3 

Needle: □ 25G, □ 26G, □ 27G 

□ Quincke, □ Whitacre, □ Sprotte 

Hyperbaric bupivacaine 0.5% (mL): 

Additive: 

Grade 

□ Minor 

□ Major 

□ Complex Major 

□ Local Anesthesia 

Anesthesia Start 
Time: 

Surgery Start Time: 

□ Epidural Anesthesia 

□ Sitting □ Left lateral 

□ Awake □ Asleep 

Vertebral Level: Needle (G): 

Protection of joints 
and pressure points 

□ Spine 

Surgery End Time: 

Test Dose: 

Activation Dose: 

Catheter (G): 

□ Upper Limbs 

□ Lower Limbs 

□ Nerves & Plexus 

□ Tourniquet 

Site: 

Anesthesia End 
Time: 

□ Nerve Block: 

□ Awake 

Needle (G): 

Activation Dose: 

□ Asleep 

□ Catheter(G): 

Duration (min): 

Anesthetists: 

□ Nerve Block: 


Eye Protection 


□ Awake 

□ Asleep 

□ Tape 


Needle (G): 

□ Catheter(G): 

□ Padding 


Activation Dose: 


□ Ointment 

Surgeons: 



Position 


Other Intra-operative Drugs 

□ Supine 


□ Paracetamol (g IVI): 

□ Ondansetron (mg IV): 

□ Trendelenberg 




□ Lithotomy 

Surgical Procedure 

□ Fentanyl (meg): 

□ Morphine (mg): 

□ Lloyd-Davies 

Performed: 



□ Reverse 


□ Pethidine (mg): 

□ Tramadol (mg): 

Trendelenberg 




□ Prone 


□ Pentazocine (mg): 

□ Nalbuphine (mg): 

□ Lateral 




□ Kidney Position 


□ Oxytocin (U IVI): 

□ Tranexamic Acid (mg IVI): 


Record of Anesthesia Procedures, p-1 


Bed No. 


IP No. 


Pre-medication 

□ Midazolam (mg) IV: 

□ Glycopyrolate (mg) IV: 

□ Dexamethasone (mg) IV: 

□ Lignocaine (mg) IV: 

□ Ondansetron (mg) IV: 

□ Fentanyl (meg) IV: 

□ GA Induction 

□ Propofol (mg) IV: 

□ Sevoflurane v/v %: 

□ Thiopentone (mg) IV: 

□ Midazolam (mg) IV: 

□ Ketamine (mg) IV: 

□ Etomidate (mg) IV: 

NMBA (IV) for Intubation 

□ Suxamethonium (mg): 

□ Atracurium (mg): 

□ Rocuronium (mg): 

□ Vecuronium (mg): 

Airway management 

□ Ramp-up Pillow to align ears with the level 
of supra-sternal notch 

□ Pre-oxygenation 

□ Head tilt, □ Chin lift, □ Jaw thrust 

□ Mask ventilation 

□ Oro-Tracheal intubation 

□ Naso-Tracheal Intubation 

□ Awake Tracheal Intubation after topical 
anesthesia of airway 

Tracheal Tube □ Cuffed □ Non-Cuffed 
ETT Size (mm ID): 

SAD □ 1-Gel, □ LMA Proseal, □ i-LMA 
SAD Size: 

Throat pack: □ In & □ Out 
Tracheostomy 

□ Antibiotics (IVI): 


Monitoring & Equipment 


□ Sp02 & Pulse 

□ NIBP □ IBP 

□ ETC02 

□ FI02 


□ ECG 

□ RR 

□ Temperature 

□ BIS 


□ Agent Concentration □ TOF 

□ Anesthesia Workstation □ Suction System 

□ Bag-Valve-Mask □ Anesthetic Face IV 


□ Circle System with 
C02 Absorber 

□ HME Microbial Filter 

□ Laryngoscope 

□ Intubation Bougie 

□ OPA □ NPA 

□ Video laryngoscope 


□ Anesthetic Face Mask 

□ Supraglottic Airway 
Device 

□ Forced Air Warmer 

□ Point of care USG 

□ Nerve Stimulator 

□ Glucometer 

□ Video bronchoscope 


Fiberoptic bronchoscope: □ Flexible □ Bonfils 

Recovery Profile 

Response: □ A □ V DP DU 
Sp02: Pulse: Temp °C: 

RR: BP: Pain (1-10): 

Sustained head lift for > 5 s: □ Yes □ No 

Postoperative Advice 

Shift to: □ Ward, □ HDU, □ ICU, □ Day Care 

Monitor □ AVPU Response, □ Pulse Rate, 

□ BP, □ Respiratory Rate , □ Temperature, 

□ Urine Output every.hours. 

□ No feed for.h. OR, □ Normal feeds. 

□ Rest in supine position. □ 30° propped up. 

□ Oxygen therapy by 02 Face Mask at. 

LPM, for.hours. 

□ IV Fluids:. 

.mL/h for.hours. 

□ Inj. Paracetamol.g IVI every. 

hours for.days. 


Reversal of residual NMBA effects: 

□ Neostigmine (mg IV): 

□ Glycopyrolate (mg) IV: 

Serious Adverse Events & Management of SAE 

□ None □ Recorded Separately 


□ Inj. Tramadol / □ Inj. Pethdine / 

□ Inj. Morphine / □ Inj. Pentazocine:.mg 

SC every.hours for.days. 

Pantoprazole 40 mg, □ Oral Tab. OR, □ IV Inj, 
once daily for.days. 

□ Inj. Ondansetron:.mg slow IV SOS (max. QDS) 


Signature of Anesthesiologist with Date 



















Record of Anesthesia Procedure, p-2 

Time Interval □ 3 min, □ 4 min, □ 5 min 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 


Time in minutes with 5 min intervals (add extra sheets for 
procedures beyond 240 minutes) -* 
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□ N20 / □ Air (LPM) 


















































□ Sevo / □ Iso / □ Des (v/v%) 


















































□ Propofol 1% (mL/h) IVI 


















































□ Atra / □ Roc / □ Vec (mg IV) 


















































□ Mephentermine (mg IV), □ Phenylephrine (meg IV) 


















































□ Dexmedetomidine 1 mg/mL, (mL/h) IVI 


















































□ Noradrenaline 100 mcg/mL, (mL/h) IVI 


















































□ Dopamine 10 mg/mL, (mL/h) IVI 
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Respiratory Rate: X 
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□ Sp02 (%) 


















































□ ETC02 (mmHg) 


















































□ Temp (Celsius) 


















































□ Fi02 (%) 


















































Ventilation: S (Spontaneous), PS 
(PSV+PEEP), PC (PCV+PEEP), VC (VCV+PEEP) 


















































□ Tidal Volume (mL) 


















































□ Peak Airway Pressure (mbar) 


















































□ PEEP (mbar) 


















































□ BIS 


















































□ CBG (mg/dL) 


















































□ Urine Output (mL) 


















































□ Blood Loss (mL) 


















































□ Other Loss (mL) 


















































□ RL, □ NS, □ DNS, □ 5D, □ Pediatric BSS (mL) 


















































□ Polygelatin 4%, □ Human albumin 5% (mL) 


















































□ PRBC, □ Whole Blood (units) 


















































□ FFP (units), □ Cryo-precipitate (units) 


















































□ SDP (units), □ RDP (units) 


















































□ Total Input (mL): 


















































□ Total Output (mL): 





















































